Praxis Medica 


Firma Praxis Medica SRL a fost infiintata in 2002, iar de 12 ani suntem reprezentanţi autorizaţi ai 
companiei britanice Randox Laboratories in România, beneficiind astfel de expertiza acumulata in 
30 de ani a unuia dintre liderii mondiali in producţia de reactivi de laborator, echipamente pentru 
biochimie, imunologie, scheme de control extern de calitate si seruri de control intern. 

De asemenea, suntem distribuitori autorizaţi in România pentru companiile Helena Biosciences 
Europa, Diagnostic Automation / Cortez Diagnostics Inc., SFRI Sari, Aida Diagnostics, ZenTech, 
Diametra, TestLine Clinical Diagnostics, Reichert Technologies Inc., Diamond Diagnostics, Optika 
Microscopes, MRC Lab, Ceragem Medisys, JS Medicina Electronica, Dirui Industrial, 3QBD, 
Windaus Labortechnik, Theratest Labs. 

Echipa noastră este formata din 21 persoane ce beneficiază de instruire anuala pentru activitatea de 
service, suport tehnic, vânzare si promovare a produselor comercializate de compania noastră. 
Structura firmei Praxis Medica SRL este următoarea: 

• Departament Vânzări - 5 reprezentanţi ce acoperă unităţile publice si private la nivel naţional 

• Departament Relaţii cu Clienţii 

• Departament Suport Tehnic - 24 ore/7 zile pe săptămâna (acces non-stop telefonic, e-mail) 

• Departament Relaţii Externe 

• Departament Vanzare/Garantie/Post Garanţie 

• Departament Service (intervenţii si mentenanta periodice si de urgenta, realizate in maxim 24 ore, in 
funcţie de distanta) 

Praxis Medica oferă următoarele categorii de produse: analizoare biochimie, analizoare hematologie, 
coagulometre, electroforeza, analizoare de urina, analizoare electroliti, analizor bacteriologie 
ginecologie, analizoare imunologie multi-analit, reactivi pentru diagnostic, control intern de calitate, 
control extern de calitate, imunologie, tipuri de biocipuri. 


www.praxismedica.ro 


